Bukti  Pengisian  Formulir 
Evaluasi  Dosen  Oleh  Mahasiswa  (EDOM) 
Teknik  Mesin  /  Teknik  Mesin 
Politeknik  Negeri  Jakarta 


NO 

Mata  Kuliah 

Periode 

Semester 

Nama  Dosen 

Status 

1 

Bahasa  Indonesia 

2018/2019 

Ganjil 

Minto  Rahayu,  S. S.,  M. Si 

100% 

2 

Bahasa  Inggris 

2018/2019 

Ganjil 

Dra.  Wardah  Hanafiah,  M.Pd. 

100% 

3 

Fisika  Terapan 

2018/2019 

Ganjil 

Dra.  Ariek  Sulistyowati, 

M.Kom 

100% 

m 

Gambar  Teknik 

2018/2019 

Ganjil 

Sugeng  Mulyono,  S. T.,  M.Kom. 

100% 

5 

K3  dan  Hukum 
Ketenagakerjaan 

2018/2019 

Ganjil 

Dr.  Eng,  Pribadi  Mumpuni 

Adhi ,  S. Si.,  M. Eng. 

100% 

6 

Matematika  Terapan  I 

2018/2019 

Ganjil 

Drs.  Suyitno  Gatot,  M.Kom 

100% 

7 

Mekanika  Teknik  I 

2018/2019 

Ganjil 

Drs.  Sunarto,  S. T.,  M. T. 

100% 

8 

Praktik  Kerja  Perkakas 

Tangan  I 

2018/2019 

Ganjil 

Drs.Nugroho  Eko,  M.T. 

100% 

9 

Praktik  Kerja  Perkakas 

Tangan  I 

2018/2019 

Ganjil 

Drs.  Almahdi,  M.T. 

100% 

10 

Praktik  Kerja  Perkakas 

Tangan  I 

2018/2019 

Ganjil 

Rosidi,  S. T.,  M.T. 

100% 

11 

Teknik  Kerja  Perkakas 

Tangan 

2018/2019 

Ganjil 

Ade  Sumpena,  S. T.  M.Kom 

100% 

Dokumen  ini  rahasia.  Dosen  yang  bersangkutan  tidak  mengetahui  Mahasiswa  yang  menilai. 


Yang  Mengisi  EDOM, 


LUTHFI  GHINAN  JUNANTO  (1802311015) 


